KAROL KRZYZANO 


urzędnik c. k. sadu powiatowego w Mielcu, 


urodzony r. 1846, opatrzony św. Sakramentami, po długićj i dolegliwćj 
chorobie, zmarł w Panu dnia 5 (Czerwca 1885 r. 
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Pozostała żona wraz z córką zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zmarłego na wyprowadzenie 
zwłok w Niedzielę dnia ( Czerwca b. r.o godzinie 3 po południu z rogatki Zwierzynieckićj 1l. 40, No 
na cmentarz krakowski. | 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


